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DC ジャック 

本体後側にある DC 入カソケット。 
付属の USB ケーブル、別売りの AC 
アダプター ■ シガープラグを接続。 

電池ボックス 
電池で使用する場合に 
単3電池を2本入れます。 

(長時間使用しない場合は 
電池を外して保管してください。） 

電源スイッチ 
LED ライティング付き。 

プッシュスイッチです。 

送風口 

香りを外に送 y だす部分 
吸収 シー トタンク 

アロマ吸収シートをセツトする部分。 
お好みのアロマを数滴垂らし 
吸収させます。 


【仕様】 


電源: 【(付属) USB ケーブル】【(別売)単3乾電池 X 2 本 _ AC アダプター■シガープラグ】 
サイズ/重量： L 103 xW 84 xH 60 mm / 126 g 材質： ABS/PP 製造国：中国 



使用方法- 

本体背面のボタンを押しながら、本体より吸収シートタンクを外します。（図1_ 2) 
ア ロマ 吸収シートにお好みのア ロマ オイルを数滴垂らし（図3 _ 4) 、本体を元通りに 
セットし、スイッチを押します。（図 5) 

※シートに水をしみ込ませると香りが和やかになります。 
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